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TRANSISTOR DEC2894-3B-S 


TRANSISTOR DEC3009B 


RES. 100 I/4W, 


57o 
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RES. 3K I/4W 5% CC 


RES. IK I/4W 5% CC 


RES. 6.8K I/4W 10% CC 


RES. 68 K I/4W 10% CC 
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TITLE 
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